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Subsidieregeling AED-netwerk 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Woudrichem; 

overwegende dat het gewenst is het gerealiseerde netwerk van Automatische Externe Defibrillatoren 
(AED's) in stand te houden en te optimaliseren; 

Overwegende dat een dekkend netwerk betekent dat er op strategische plaatsen binnen de gemeente 
24 uur per dag algemeen toegankelijke AED's aanwezig dienen te zijn en hiervoor voldoende mensen 
getraind moeten zijn in reanimatie en AED-gebruik, zodat binnen 6 minuten een AED ingezet kan worden 
in het geval van hartfalen; 

overwegende dat het derhalve gewenst is nadere regels vast te stellen waarin is aangegeven welke 
activiteiten voor dit doel worden gesubsidieerd en de nadere voorwaarden vast te stellen waaronder 
subsidies worden verstrekt; 

gelet op artikel 3, artikel 5 lid len artikel 7 lid 4 van de 'Algemene subsidieverordening gemeente 

Woudrichem 2014'; 

besluit: 

vast te stellen de volgende regeling: 

Subsidieregeling AED-netwerk 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen 

In deze regeling wordt verstaan onder: 

a. Algemene subsidieverordening: Algemene subsidieverordening gemeente Woudrichem 2014. 

b. b. Instelling: Een stichting en/of vereniging met volledige rechtsbevoegdheid, statutair gevestigd 
in de gemeente Woudrichem, die in de gehele gemeente Woudrichem aan inwoners van de ge¬ 
meente Woudrichem het onderwijs voor AED-gebruik en reanimatie verzorgt en in de gehele 
gemeente Woudrichem een AED-netwerk in stand houdt en optimaliseert. 

c. KalenderjaarVan 1 januari tot en met 31 december van hetzelfde jaar. 


Artikel 2 Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen 

Subsidie kan uitsluitend verstrekt worden voor: 

1. Instandhouding en optimalisatie van het AED-netwerk in de gemeente Woudrichem. Hieronder 

wordt verstaan: 

a. het aanschaffen en plaatsen van AED's in de gemeente Woudrichem en het onderhouden 
daarvan, en 

b. het aanschaffen en plaatsen van randapparatuur en kasten behorende bij de AED's in de 
gemeente Woudrichem en het onderhouden daarvan, en 

c. het trainen van inwoners van de gemeente Woudrichem in het gebruik van AED's en reani¬ 
matie. 


Artikel 3 Doelgroep 

Subsidie op grond van deze regeling wordt per kalenderjaar uitsluitend verstrekt aan instellingen die 
alle activiteiten als bedoeld in artikel 2 in de gemeente Woudrichem verrichten. Deze instellingen dienen 
voorts: 

• geen winstoogmerk te hebben, en 

• aantoonbaar ten minste 2 jaar te bestaan. 


Artikel 4 Hoogte van de subsidie 

De subsidie bedraagt maximaal € 3.000,- per kalenderjaar per instelling. 

Artikel 5 Subsidieplafond 

Het totaal van de toegewezen subsidies als bedoeld onder artikel 4 bedraagt niet meer dan het door 
het college voor het betreffende kalenderjaar vastgestelde subsidieplafond. 


Artikel 6 Verdeling van het subsidieplafond 

Indien het totaal van de toe te kennen subsidiebedragen het subsidieplafond overschrijdt, wordt het 
beschikbare budget als volgt verdeeld. Aanvragers die in het kalenderjaar voorafgaand aan het kalen¬ 
derjaar waarvoor zij een subsidie hebben aangevraagd een subsidie ontvingen en daar hun bestedingen 
langdurig op hebben afgestemd hebben voorrang boven nieuwe aanvragers. 
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Voor zover er nog een bedrag resteert na verlening van de subsidie aan de subsidievragers/ontvangers 
die in het voorgaande ook reeds subsidie ontvingen en dit bedrag onvoldoende is om aan alle overge¬ 
bleven aanvragen tegemoet te komen, wordt het resterende bedrag naar evenredigheid verdeeld onder 
de nieuwe aanvragers. 


Artikel 7 Aanvraag 

1. Een aanvraag om subsidie voor het kalenderjaar 2016 voor de activiteiten als bedoeld in artikel 
2 dient, in afwijking van artikel 7 van de Algemene Subsidieverordening, door het college te zijn 
ontvangen uiterlijk op 1 februari 2016. 

2. Voor aanvragen om subsidie voor het kalenderjaar 2017 en de daarop volgende kalenderjaren is 
lid 1 van artikel 7 van de Algemene Subsidieverordening van toepassing. 


Artikel 8 Bevoorschotting 

1. Jaarlijks wordt een voorschot van 100% van het verleende subsidiebedrag voor het betreffende 
jaar beschikbaar gesteld. Dit bedrag wordt uitbetaald in de eerste maand van het kalenderjaar 
ten behoeve waarvan subsidie aan de instelling wordt verstrekt. 

2. In afwijking van het eerste lid wordt het voorschot voor het kalenderjaar 2016 direct na verlening 
van de subsidie overgemaakt. 


Artikel 9 Wijzigingen in het netwerk 

Wijzigingen in het netwerk van AED's als gevolg van activiteiten van de instelling worden per omme¬ 
gaande aan de gemeente doorgegeven met het oog op communicatie hierover. 

Artikel 10 Slotbepalingen 

1. Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling AED-netwerk. 

2. Zij treedt in werking op 1 januari 2016. 


Aldus vastgesteld in de vergadering van 27 oktober 2015 
Het college van burgemeester en wethouders van Woudrichem, 
de secretaris, de burgemeester, 

A.G. Dolislager A. Noordergraaf 
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